Khi người dùng sử dụng iPhone 6 hoặc các điện thoại khác gần như không bao 
giờ có khái niệm màn hình bất tử , không ít thì nhiều nhưng 100% các lỗi màn 
hình sẽ xảy ra với đủ các dấu hiệu từ dễ nhận biết đến phức tạp. Vì thế trong bài 
viết này Bệnh Viện Điện Thoại 24h sẽ hướng dẫn các bạn cách 1 vài dấu hiệu và 
nguyên nhân dẫn đến lỗi màn hình iPhone 6. 

Những biểu hiện nhận biết của ỈPhone 6 bị lỗi màn hình điện thoại 


Khi điện thoại iPhone 6 bị hỏng màn hình điện thoại có rất nhiều biểu hiện khác 
nhau bạn có khả năng dựa vào những đặc điểm dưới đây để nhận biết cụ thể xem 
smartphone của chính mình bị gì như. 



Neu màn hình điện thoại bị dơ có thể là dấu hiệu của một số hiện tượng như. 

smartphone của các bạn đang bị quá tải về phần mềm do dùng quá nhiều dịch vụ 
một lúc. 

Thời gian sử dụng điện thoại liên tục, quá lâu để chơi trò chơi, nghe nhạc, xem 
phim,... 

Do ảnh hưởng của phần cứng bị hư hỏng dẫn đến màn hình cảm ứng bị lỗi. 

màn hình điện thoại chào làng những vết sọc ngang, dọc. 

Neu màn hình điện thoại bị lồi do xuất hiện sọc nhiễu không thể sử dụng được 

Ngoài ra, ra đời thêm các sọc đen xen lẫn sọc trắng. 

Bị sọc màn hình điện thoại nhưng cảm ứng vẫn hoạt động. 

màn hình điện thoại chào làng dấu hiệu bị nhiễm từ: Khi màn hình điện thoại 
trình làng dấu hiệu nhiễm từ sẽ có những dải cầu vồng gây khó chịu & khó khăn 
cho việc dùng. 
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Màn hình cảm ứng điện thoại iPhone 6 bị dính nước. 

Trên màn hình điện thoại có ra mắt các đường sọc trắng ngang, dọc. 


Tham khảo: Đia chỉ thay màn hình ỈPhone 6 ưv tín tai TPHCM 

Nguyên do chính khiến iPhone 6 bị hỏng màn hình 

Theo các kỹ thuật viên tại 24h đánh giá có rất nhiều lý do gây hiện tượng hỏng 
màn hình thiết bị tóm lại như sau. 

Khi điện thoại bị hỏng màn hình cảm ứng có thể có khả năng do xung đột giữa 
các ứng dụng. Hơn nữa, do tình trạng không tương thích cũng sẽ dẫn đến tình 
trạng nhiễu, lỏng cáp màn hình cảm ứng lâu dần không có giải pháp khắc phục 
sẽ gây hỏng màn hình cảm ứng. 

Do lỗi từ phía đơn vị sản xuất hoặc trong quá trình vận chuyển mà khi mua 
khách rà soát điện thoại không kĩ dẫn đến những lỗi như trên. 

Lỗi từ màn hình cảm ứng cũng có thể do bạn mua phải linh kiện giả, linh phụ 
kiện hạng 3 không phải xuất xứ rõ ràng dẫn đến những hư hỏng. 

Quá trình sạc pin thiết bị không đúng cách dẫn tới pin bị chai, không cung cấp 
đủ nguồn điện áp cho màn hình điện thoại thông minh. 

Trên đây chính là các nguyên nhân cũng như là các dấu hiệu nhân biết lỗi màn 
hình iPhone 6. Mong sao các thông tin này sẽ thật cần thiết và hữu dụng giúp 
các bạn dễ dàng nhân biết và có giải pháp khắc phục hiệu quả. 





